VEGA - Mod. 651. Onde medic da 520 a 1620 ke/a. Onde cosliere da 1680 a 3100 kc/a. Onde tropicali da 3 a 6,2 Mc/a. Onde eorte 
da 5^ a 11,5 Mc/a, e da 10,5 a 20 Me/s. Media frcqucnza 470 kc/s. Poterua indiatorta di uacita 5 watt. Coasunio 66 watt. Con- 

tatti chiuai come mod. 1051. 





